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ROSA INDICA FRAGRANS, 

A flore simplici .) 

Voir, dans cet ouvrage, Rosa Indica fragrans, vol. i, p* et 

fig. 61. 

LE ROSIER A ODEUR DE THÉ, 

(a fleurs simples. ) 

DESCRIPTION. 

Petit arbrisseau dont les tiges son! armées d’aiguillons épars, 
droits, dilatés á leur base. Les feuilles se composent de trois, 
ou de cinq folióles ellipsoides, pointues á la base et au sommet, 
«labres, luisantes en-dessus, crénelées en leur bordure. Liles sont 
portees par un pétiole légérement velu, garni de quelcpies petits 
aiguillons trés-fins que, le plus souvent, on sent plutót au tou- 
cher quon ne peut les apereevoir á l’oeil nu : á sa base sont 
deux stipules étroites, biíides, denticulées sur leur bord. Les 
íleurs sont disposées par trois ou quatre á l’extrémité des 
rameaux qui sortent des branches principales. Le pédoncule 
et les pédicelles qui les supportent sont glabres; chaqué pédi- 
celle est muni de bractées tres - étroites, allongées et pointues 
au sommet. Les tubes des cálices sont arrondis et glabres. 
Les divisions du limbe, trois pinnatifides et deux simples, sont 
également glabres, pointues, rarement spatulées. Corolle de 
cinq pétales assez grands, échancrés en coeur, d’un rose-ten- 
dre , et répandant au loin une odeur suave. Étamines fon- 
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